Wachet auf, ruft uns die Stimme 


Bb TRUMPET Johann Ludwig KREBS 


Trompette en Sib (1713-1780) 
Revision Jan Leontsky 


Wachet auf, ruft uns die Stimme 


Johann Ludwig KREBS 
(1713-1780) 
Revision Jan Leontsky 


D TRUMPET 
Trompette en Ré 


Wachet auf, ruft uns die Stimme 
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